CUADRO 6.  GASTOS TOTALES DE LAS INSTITUCIONES DOCENTES, POR

NIVEL DE INSTRUCTION Y TIPO DE INSTITUCION:

ESTADOS UNIDOS, 1983-84 A 1987-88

(en millones de dolares)

NIVEL   DE   INSTRUCTION
Y   TIPO   DE   INSTITUCION

Todos   los  niveles

Publica
Privada

Ensefianza primaria

y  secundaria

ANO ESCQLAR

1983-4

_
1984-5

228*597   247.657

185,624
42.973

200.704
46.953

1985-6

269.485

218.669
50.816

1986-7^   1987-82

290.900   310.000

235.900
55.000

251.400
58.500

139*000   149.400   161.800   175.100   187.100

Publica Privada2
	127.500 11,500
	137.000 12,400
	148.600 13.200
	160.900 14.200
	172.000
 15.100

Ensefianza superior^
	89*597
	98.257
	107.685
	115.800
	122.900

Publica
	58.124
	63.704
	70.069
	75.000
	79.400

Privada
	31.473
	34.553
	37*616
	40.800
	43.400

1 Datos preliininares.

2 Calculos aproximados*

3 Comprenden los gastos corrientes y el aditamento al valor de las
instalaciones.

NOTAs  Como las cifras estan redondeadas, puede baber divergencias de detalle
en los totales.

'ESTOS DATOS ESTAN TOMADOS del Departamento de Educacion de los Estados
Unidos, Centre Nacional de Estadisticas Educativas, Digest_ of Education
Statistics, 1989.

129 los titulos "profesionales" van englobadas en las
